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LETTRE DATEE DU 17 NOVEMBRE 1997, ADRESSEE AU PRESIDENT 
DU CONSEIL DE SECURITE PAR LE SECRETAIRE GENERAL 

J'ai l'honneur de vous transmettre la communication ci-jointe, en date du 
14 novembre 1997, que j'ai regue du Directeur general de l'Agence internationale 
de l'energie atomique. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter la lettre du Directeur general 
a 1'attention des membres du Conseil de securite. 

( Siane ) Kofi A. ANNAN 


97-32292 


(F) 
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ANNEXE 


Lettre datee du 14 novembre 1997. adressee au Secretaire general 
par le Directeur general de 1'Agence internationale de l'energie 

atomique 

Je tiens a vous faire savoir que, dans la soiree du 13 novembre 1997, une 
notification a ete adressee aux autorites iraquiennes pour les informer que, vu 
les circonstances, il avait ete decide de retirer d'lraq, jusqu'a nouvel ordre, 
le personnel du Groupe de controle nucleaire de 1'Agence internationale de 
l'energie atomique. 

Le personnel de l'AIEA a quitte l'aeroport iraquien d'Habbaniya a 8 heures 
le 14 novembre 1997. II doit rester a Bahrein pendant que 1'on s'efforce de 
regler la situation immediate. 

Je vous serais oblige de bien vouloir porter cette lettre a 1'attention des 
membres du Conseil de securite. 


( Sicrne ) Hans BLIX 




